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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kennisgeving standaard C0 2 -emissiefactor aardgas voor emissiehandel 
2016, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 


Namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt de directeur van de directie Klimaat, 
Lucht en Geluid bekend dat ingevolge artikel 9 van de Regeling handel in emissierechten de waarde 
voor de standaard C0 2 -emissiefactor voor het emissiehandelsjaar 2016 is berekend op 56,5 kg/GJ. 

Toelichting 

In plaats van het vaststellen van een bedrijfspecifieke emissiefactor voor de verbranding van de 
bronstroom aardgas afkomstig uit een landelijk of regionaal gasnetwerk bepaalt artikel 9 van de 
Regeling handel in emissierechten dat degene die een inrichting drijft waarop niveau 3 als bedoeld in 
onderdeel 2.1 van bijlage II bij de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel 1 van 
toepassing is, een standaardemissiefactor mag gebruiken die jaarlijks door de Minister van Infrastruc¬ 
tuur en Milieu wordt gepubliceerd, indien in het goedgekeurde monitoringsplan het gebruik van deze 
standaardemissiefactor is beschreven. Deze standaardfactor is de uitkomst van de flowgewogen 
gemiddelde emissiewaarden die zijn verzameld bij Gasunie Engineering B.V. en Zebra-Gasnetwerk 
B.V. over de periode 1 november 2014 - 31 oktober 2015. 


1 Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broei- 
kasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees parlement en de Raad (PbEU L181). 
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